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ENGINEERING CHANGE NOTICE 
Date: Ofii C OOOOJECNR o] 
a e 
roject No.: DOSB-leTb ¡Created By: «kf”, [|CheckedBy___Yq% | 
Project Name: n, Approved By: i~ Approved By: 
| OH-s6 CHOSS TUBES proj. manager)” N management if reg'd) N/A 
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Notification/Acceptance Affected Authorization 
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[Engineering Actions [Yes [No ] Responsible _ | To happen by: | Complete | 
[Update Blue Fie_{ gumm) |r| | EF ande | 0/16 7 | 
Update D-Part Master Binder_ | V __|______ | ¿| 
Update DEO Binder | [Y[—______| || 
Update Master Document List | [YY YO] 
Update Drawing Approval Recor) _ YP o 22] 
Update Change Record Form | [Y[|______ | 
Move Elechoñic Ale. o a ee a a a 
Noty tcaotChange E e aa U 
Noty FAA ofChange č E A IOMA TOA AA 
Update asi021 ë I[YI]_[_ bs ____ | ela ib [| oriliib Ab | 
PEA A CE SAO ME PAC 
| Sian SEmail Barbados Y EL cr fs [au _  |l¿ys__] 
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